dyetaryusz techniczny, 


przeżywszy lat 37, po krótkiej a ciężkiej chorobie, opatrzony św. Sakra- 
mentami, zasnął w Panu dnia 22 Maja 1594 r. 


W ciężkim smutku pozostali bracia i siostry zapraszają Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną 
Publiczność na obrzęd pogrzebowy, który odbędzie się we Czwartek dnia 24-go b. m. o godzinie 5-tej 
popołudniu z Zakładu klinicznego wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


Konces. Zakład pogrzebowy Fr. Nowińskiego, ul. Kopernika 8. ocios w Krakowie. 
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